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1 L #5 Déesenberg & Modification § 2,604.61, ay 91-0109 af % iM 
2 1 Kigin Polisher _ 1,973.40 AP 91-0181 APA21853 
3 1 Klgin Polisher . 1,973.40 a 91-0152 ava21854 
4 1 Lehaen Polisher, 4-spindle 8,065.95 AF 91-0153 ~ © ava2i8so 
5 1 Lehman Polisher, 4-spindle (8,007.01 AF 91-0154 = -aA21851 
6 1 ha tatlag: Aligusene Table a aig.3k AR b2ieen 
Mine. Optical Apparatus : 
a | 1 O Key:Gurve Optical Ceuerater 27,910.41 AF 91-0100-1 
8 1 | 36" Single 41-Vac. Tank 18,119.23 AF 23737-1 
9 l Double: 16" Coating Tank 14,679.28 AF 23737-2 
10 ‘A. Toolmakers Microscope (AFS21849) 3,536.25 
1h ne ok | Universal Wedge Messurer : 4,895.63 AF 91-0129 
| fotai~csseese5 $93,983.68 
| 
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ATAcdEnT 3 


-Igen Quantity Description | 7 Valve 
a 1 a | * §00 ey, 3 phase, Frequency Generator end-Centrols “9 1,525.00 . Va 
‘ Model 6706 ; : 
2 | 1 Wave Analyser Model 736-4 960.00 
3 1 Model 512 Cathede-cay Cact llograph 969.00 
_& 1 Model Sil A Cathode-ray Cac iLloscope 816.90 
§ 1 Model 45% Logarithale 4.°. Voltmeter — 200.00 
i) 1 Mocel 304d Cathode-cay Cactilegraph 334.56 
7 1 | Model 30GE Cathode-rey Ouctllograph 307.50 
& 1. Model 3042 Cathede-ray act} lograph ‘ 307.3. 
9 2 Vartac Hadel VIO SMT . . 41.00 
10 1 Varias Model V5 ST . 25.000 
1) 1 Variac Model V5 MT . _ 25.00 
12 1 Strebetar - Medel G21. 4 . 129.25 
43 1 | hudlo Uectilater Made! 200-¢C 160.25 
14 1 Audio Oscillator Modal 202-5 337.06 
15 L Gaallietes UM" ities . ' 626.25 
16 1 Wat theter Model 'Univaxaity" ) 116.00 
17 1  —s Kilt Modification Made} K311 AB a 40.00 
18, 1 Kit Modification Moe! ¥512AB : . 39.50 
ay Audio Oscillator Model 200-8 _ | 122.40 
20 1 ; Logarithmic AC Voltmecar Model 47 - 220.00 
21 1 Variac Medel V-10 MT . 41,90 


Total Valuesens-§3 182 Ah 
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